RISULTATI DI 
SPERIENZE, E 
OSSERVAZIONI SUI 
VASI SANGUIGNI, E 
SUL SANGUE AL... 



Bassiano Carminati 



c/xv 



\-;\ : v r > 



RISULTATI 

1 DI SPER1ENZE, E OSSERVAZIONI 
Sul Vasi Si'ignìgii, i sui Siiuffit 

DON GIOVANNI ALESSANDRO 
DE BRAMBILLA 




E GENERALE CHIRURGO DELLE ABBATE AUSTRIACHE. 



t PAVIA MDCCLXXXIII. 



liti 




Oigitlzad &y Coogll 



Le singolari prove di rara benevolen- 
za , che da Voi, rispettabile mio 
Amico, continuamente ricevo mi lusin- 
gano , che sarete per aggradire i ri- 
sultati di alcune sperien\e , e offe/va- 
\ioni da me fatte negli scorsi giorni 
sui vasi sanguigni , e sul sangue dell' 
Uomo , e degli Animali . Ardisco per- 
ciò di sottoporgli al vostro giudìzio , e 
. a quello del Pubblico qual prodromo 
di un'opera, che non tarderà mallo ad 
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uscire alla luce, se riconoscerà da Voi 
poter essere i farri , che ora annuncio , 
di qualche uso e vantaggio air uomo 
considerato nello stato di salute , o di 
malattia . In quejlo caso aggiugnendo 
nuove osserva\ìoni a quelle , che ora 
accenno , potrò farne una sicura appli- 
catone ; da cui presentemente ho volu- 
to astenermi . Lascio ad altri la cura 
di decidere ', se queflì pochi fatti fiano 
in qualche modo utili , e capaci di 



vasi dell' animale vivente , e morto , e 
alla' natura e circolazione del sangue 
sono state recentemente proposte . A 
me basta per ora di avere uniti alcu- 
ni fatti ; giacché, cercando unicamente 
la verità , sono alieno dal dedurre 
delle conseguente immature ; poco cu- 
rante delle Ipotesi , che rade volte 
riescono plausibili in Fisica ; e altron- 
de sono lontanissimo dal prendere par- 



1 
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spargere alcun lume sulle qh 
Biologiche , che intorno allo 
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tito in certe controversie , che , sen\a 
recare alcun bene , danno occasione a 
dìspute , e animosità , che con fre- 
quenta disonorano gli Uomini di Let- 
tere . 

Per la qual cosa nelV intrapren- 
dere gli sperimenti , dai quali ho de- 
dotti questi pochi risultali , non ebbi 
altro fine', che quello della mia in- 
timatone , e utile trattenimento. Nè 
avrei pensato di pubblicarli , se do: 
ragguardevoli Soggetti , che sono Vo- 
stri e mìei Amici , non fossi stato 
persuaso a comunicargli al Pubblico, 
ch'io giustamente venero, e rispetto. 
Per loro consiglio adunque vi presento 
i risultati di quattrocento e più spe- 
ri en\e fatte su alcuni Cadaveri umani, 
Buoi, tritelli, Montoni, Pecore, Agnel- 
li , Conigì'f , Lepri , Cani , Catti , 
Polli d' India , Colline , Piccioni , e 
su un gran numero di Patte , e di 
Salamandre . 

Ma 



J 



.( V, ), 



Ma incorno a queste sperien\e io 
mi riservo a parlarne , come convie- 
ne, nelle Dissertazioni , ove mi farò 
carico di descrivere gli stranienti , di 
cui mi sono servito , le altere del 
Barometro , e i gradi del Termome- 
tro nei giorni , nei quali ho fatte le 
prove , e le altre più minute circo- 
stante , da cut un esaito Osservato- 
re non può dispensarsi nelle sue ri- 
cerche . 

Non posso però tacervi le obbli- 
gazioni , eh' io professo al nobilissi- 
mo Sig. Marchese del S. R. I. Don 
Luigi Adorno Botta, Cavaliere pieno 
di virtù , per avermi concesso di va- 
lermi nelle mie sperien\e di tutti i 
comodi , che mi poteva fornire il no- 
stro Spedale Maggiore , alla di cui 
amministrazione ei presiede con tanto 
vantaggio della Umanità combattuta 



e dalle malattie . Così confesso la mia 



ad un tempo istesso dalla indh 




gra- 
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gratitudine al Cel. Signori Spallan- 
zani, Bauletti e Volta miei illu- 
stri Colleghi , che oltre all' avermi for- 
nito le Macchine , e gli Stromenti , di 
cui aveva bisogno r mi hanno altresì 
fatto r onore- d' intervenire ai princi- 
pali esperimenti: onore, che ricevei pu- 
re talvolta , mentre stava osservando 
il circolo del sangue negli animali a 
sangue- freddo , e nel Pulcino r dal 
Cel. P. Fontana , e talvolta- ancora 
dal Cel. Sig. Tjssot ; al quale mi le- 
ga colla più rispettosa amicizia, quella 
stima, che è dovuta al sommo suo 
merito , che gli ha procurati gli elogi 
di tutta V Europa^ 

E ciò io dico- affine dì manifestare 
pubblicamente la mia riconoscenza a 
chi ben la merita, e assicurare quegli 
ancora , che non mi conoscono , dell' au- 
tenticità delle sperien^e t dalle quali ho 
ricavati i risultati , che v' indirì\\o , 
e vi raccomando . Spererò di avere t 
ap- 



approvatone dei Doni 3 quando siano 
accolti favorevolmente da un Uomo , 
guai Voi siete , per f impiego , per 
la celebrità del nome acquistato con 
molte interessami produ\ioni,e pel som- 
mo valore nella Chirurgia riputatissimo . 
Aggradite pertanto questo prodromo ; 
continuatemi Y onore della vostra ami- 
cizia ; e vivete felice . 

Pavia 28. Mar\o 1783. 



RI- 



RISULTATI 

DELLA PRIMA DISSERTAZIONE 
Sui vasi sanguigni dell'Animate vivo. 



I. " 

J^cll' Animale vivo a sangue caldo , e 

freddo le arterie sono sempre pieno di 

szngae. - - x : ..... 

n. 

Le arterie del Pulcino nelT uovo , e 
quelle degli animali dì fredda tempera os- 
servate a luce rifleùa fi vedono manifeiìa- 
mente piene di sangue tanto nella Mole, 
quanto nella loro diaftole. ! 

in. . . 

La colonna sanguigna , che scorre in 
ambidue. i tempi peì mede lìmi vali, iiano del 
A Pul- 



Pulcino , fìano delle Rane , e delle Sala- 
mandre , occupa pienamente la loro capaci- 
tà attuale ; onde fra efTa , e lo pareti 
dei vali non rimane alcun voto. 

IV. 

Parimente le vene del Pulcino, e degli 
accennati animali fi scorgono egualmente 
diltcse, e in ogni punto piene di sangue. 
V. 

Gli fielK fenomeni fi oflètvano con 
non minore evidenza nelle arterie, e nelle 
vene del mesenterio delle Salamandre sotto- 
polle al Microscopio solare, 
VI. 

Che se in un arteria , che fi divide 
in due rami , il sangue per qualche olia- 
tolo in uno di cflì s' a tre Hi a segno di 
lasciare una parte del vaso con pochiilìmi 
globctti sanguigni , o del tutto vota ; non 
si scorge ia cfla vcrun fluido , che riempia 



fima bollicina di aria , o accidentalmente , 
o a bella polla s' inlìnui, non isfugge mai 
T occhio dell" esperto , e dilìgente Oflcr- 
■yarore . 

VII. 

Ditnoftra inoltre la totale pienezza dei 
vafi prodotta unicamente dal sangue l' evi- 
dente allungamento dei globcttì sanguigni (*) 

Al- ■ — — nel — 



- (•) Pare, che il LEWENHOEKIO Ila flato il 
primo ad accorgerli ili un tale fenomeno. Dopo di 
ini il Cel. Sig. Ab. FONTANA lo notò nei -rafi 
polmonali più fini delle Rane; ed i poi flato più, e 
piii volte oITervaio nelle hianchie delle giovani Sa- 
lamandre dal Gel. mio Muftro e ri fp et labile Collega il 
6lg. Ab. SPALLANZANI , di cur ognuno ammira gi li- 
etamente il ramino ingegno t e la singolare diligen- 
za nella difficile Atte di ben oflervare. 
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nel superare le angurie dei vali capilla- 
ri, e 1' immediato loro ritorno alla pri- 
miera forma , usciti che (ìauo da quelle 
fìrettezze • 

Viti. 

In fine, che il sangue circolante negli 
animali riempia esattamente le arterie senza 
lasciare in effe alcun voto, non solo quan- 
do lì dilatano , ma anche quando lì rìftr in- 
denta dal circolo del sangue nei vafi degli 
animali di calda tempera, che hanno respi- 
rato , e appartengono alla numerosa dalle 
de' Quadrupedi 



(•) In mi Coniglio di pelo lim^hiffinio , detto 
di Mofcouii, nato da tre giorni, ho potuto fortunata- 
mente vedere colli magnare chiarella il circolo del 
ùngile in alcuni va» del mefentcrio fatto ufcire dall' 
addome, mediante un* incili one laterale, e spiegato 
fui 
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IX. 

Con qaefti fatti s' accorda beniffimo 
lo flato delle arterie legato a' due ellrcmi 



fui Po(ta.c. E gett 0 di un microlcopio compollo. Aven- 

ordinaria naCpinnu nelle lami: del mefemerio dei 
piccioli Coniglj , e particolamenle di quella fpecie; 
pregai il prelodalo Sig. PrnielTore SPALLANZANI a 
voler meco ofltrvarc coli' eccellente fuo microfeopio 
quei vafi , affine di vedere in elii , quando ci rin- 
iti iTe, la circolatone. Egli applaudi alla mia curiolitì, 
e con quella Angolare aceuraieua , che gli è prò. 
pria, ne iwraprefc me prefente 1* efperienia , la quale 
tbbe un ottimo fuccellb. Noi vedemmo il fingue, 
febbene arredalo nei va!ì più notabili , feorrere rapi, 
dametire in quauro minori rami in una maniera ben 
chiara, e dìlìinra. It fangue, il quale fi mode per 
quei vali in [atto 11 tempo dell' olTervailone , che 
dmo una buon* ora, ("correva con fomma velociti, e 
formava una colonna comporta di molte ferie tutte 
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nei Vitelli , nelle Pecore , ed in altri ani- 
mali ancor vivi, e quindi recise. Siano os- 



tinile di finilll™ globali , che andavan rafente te 
pareri del vafo, Tenia lifclare alcun voto. Parimente 
i vali più grolli, nella maggior parte de' quali «ad 
fermato 11 fjngue , e negli altri tratto tratto ofcìl- 
lava, etano intieramente difiefi dall' umore fangulgno. 
Cosi ofìervammo da un' arteria dei tutto piena per 
un' accidentale ferita ufeire il fangue a fpinte, e 
ipargerfì nelle lame del mefenlerio, 

Dopo qucAa prima accidentale (coperta abbiamo 
fottopotlo al microscopio nella deferii» (orma un al. 
irò Coniglio della medelìma ipecie di quattro giorni, 
e due Gattini, che avevan due dì; e anche in quelli 
ci riufei di veliere in moiri. vai! arteriolì medi, e mi- 
nimi, e in alcune vene affai graffe la circolajlone 
con ibmma chiareau. Lo fpeiiacolo non pareva es- 
tere più intercilante ; poiché li vide il lingue nelle 
arterie , e nelle vene tanto iti pieno movimento, 
quanto arrellato riempire pelatamente la cavita del 
yafi ; ciò che pure allertarono i Cel. PtofclTorl BAR. 
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se pur calde o fredde , se Ji doppia Icga- 
lura è benfatta , prima ali 1 elìrcmità , e su- 
bito 



LETTI, e VOLTA , e il Ch. Sig. Ab. AMORETTI 
Segretario della Società, Patrictlca, che li trovavano 
preferiti . 

Ma di quelle o (Te rvazio ni , e di altre, che mi 
poflono fornire ulteriori tentativi fui piccioli <]uadro- 
fedi di irario genere di frefeo naii, mi rifervo a par- 
larne a fuo luogo nel!' opera, chi Ho fciivendo. A 
me balla per ora di avete dimoltrato per meno di 
prove licure, e decilivc, che i vali faiiguignl arreriolì 
fi riconofeono intieramente pieni di fangue , o effo 

o s* urtili ; che tanto nella Mole., aliamo nella 
dianole non rimane in tiT alcuno fpazlo privo di 
fangue ; che i globuli foli in varie ferie difpolli, e 
ansine uniti empiono In ogni parte la capacili dei 
Tali; e per uliimo, che la medellma plenem appa- 
tifee evidente metile non meno negli -animali a lin- 
gue ealdo,, che nei Pulcino .rinchiufo nel!' uovo, * 
nct^ Quadrupedi , i quali hanno già refpirato. 



.( 8 ). 



biro dopo verso il cuore, presentano ì loto 
interni diametri tutti riempiti dal sangue. 
X. 

Nelle fredde il grumo sanguigno com- 
pie per lo più & del lume intimo arterioso; 
il redo è occupato dal fiero . 

XI. 

Il pezzo legato rimane con podiiflìmo 
sangue, quando nel fare le due legature fi 
dia luogo all' arteria , che leggiermente com- 
prefla , e al primo ftritigere fi allunga , e 
fi contrae, di mandare il sangue in maggior 
copia alle vicine diramazioni, di cacciarlo 
innanzi con accresciuta velocità, o di ob- 
bligarlo a refluire verso il tronco , c il 
cuore . 

XII. 

Comprefla in un medefimo tempo colle 
dita polle a' due eftrcmi una porzione di 
arteria non avente ramo alcuno laterale, e 
fé- 
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ferita, k quantità del sangue, che n'esce 
sembra proporzionata alla capacità interna 
del pezzo arterioso privato della comunica- 
zione col refio del vaso . 

XIII. 

Le arterie, e le vene fiaccate piene 
di sangue dall' animale vivente , e pofle 
nella Macchina Pneumatica, o fiese sul pia- 
no, o sospese in alto , fatto il voto, po- 
co o nulla fi gonfiano. Anche sperimen- 
tate fredde , la cosa segue al modo medefi- 

XIV. 

Si gonfiano però le une , e le altre- 
quando abbiano poco sangue , e nuJfime 
quando sono calde. 

XV. 

Succede lo fieno ponendo nella macchina 
alcuni pezzi d' inteftino di vario diametro, e 
lunghezza pieni del tutto, o in parte di 
B san- 
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sangue elido, ovvero di acqua precedente- 
mente bollita, e ridotta all'egual grado dì 
calore. Eftratta 1' aria dalla campana quel- 
li, che sono diiìcfi molto dal liquido, quali 
non fi gonfiano; e all'incontro fi dilatano 
moltiiììmo gli altri , nei quali il liquore rac- 
chiuso seni' aria occupa solo ; , o * della 
loro capacità. 

XVI. 

Se due pezzi <T incettino per ogni ri- 
guardo eguali, pieni per metà di acqua lun- 
gamente bollita , fredda ncll' uno , e riscal- 
data nell' altro tino ai 35. gradi del Termo- 
metro di Itcmmur, lìano metti nella macchi- 
na, e fi faccia il maggior voto poflibile, 
appena segue nel primo qualche gonfiamento; 
dove nell' altro bolle 1' acqua con bulle 
grand i Ih me , dilata affai l' incettino, e lo tie- 
ne difteso, finché celiando di bollire, e 
rattreddaudufi nel voto svanisce ogni gon- 
fiezza . XVII. 




XVIL 

Dalle arterie, e dille vene legate piene 
nel vivo, e dai budelli turgidi d'acqua feriti 
con una lancetta nel voto, il liquore che 
n* esce prontamente , esce zampillando , e 
con impeto ; sorte pure nella medeiìma gui- 
sa dalle arterie e dalle vene non piene del' 
tutto, e riscaldate fino ai gr. 35-; e in fine 
da qualfivoglia porzione d' inteflino riempi- 
ta in parte d'acqua, egualmente calda, qual- 
ora fi faccia la ferita durante il gonfiameli,. 

. . xvai. 

Non ottante dai vafi. arteriofi , c vcnoG 
legati e jolti dal vivo con poco, o molto 
sangue, tanto freddi, che caldi, c in segui- 
to tagliati sott'acqua spogliata di aria,* 
calda anche più del calore naturale del san- 
gue non isfugge veruna bollicina. 
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XIX. 

Nè sempre sorte il sangue dalle caro- 
tidi, o dalle altre arterie dei Vitelli, dei 
Montoni, e delle Pecore con fischio o libi- 
lo a guisa di fiocco divaricato e sparso . Se 
ad arte 11 diminuisce la. velocità del sangue 
circolante nelle arterie degli iteffi animali 
col tenere l'arteria dalla parte del cuore al- 
quanto comprefla poco prima, e iteli' atto 
della ferita, il sangue esce in gran copia, 
ma senza fischio. 

XX. 

Quello fischio è paragonabile a quello 
di altri liquidi , che scorrendo con malììma 
rapidità entro a' canali cilindrici , ed elalìi- 
ci, sono coflretti ad uscire improvvisamente 
da un foro angufto , e ad urtare con impe- 
to noli' aria . 

XXI. 

Il sangue nello scorrere dalle Carotidi 
dei 
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dei Vitelli, dello Pecore, e di alni animali 
in un budello di Pollo, di Dindio, o di 
Coniglio lungo due o tre braccia iia cal- 
do , o freddo, lìa aperto, ovvero chiuso all' 
altro ertremo , difende il budello , e nel 
venire a spinto, ed urtare succ e Divamente la 
porzione del sangue gìà trascorso, e Io pa- 
reti, produce una specie di battito fmcro-; 
no a quello dell' arteria . 

XXIk 

Anche scendendo il sangue in egiial 
modo dalla Carotide in un tubo di ridal- 
lo lungo quattro braccia , o largo interna- 
mento tre linee , presenta Io (leflo fenome- 
no ; ami sotte nell'animale vigoroso dalla 
elìremità del tubo con ampio gotto, e a 
salti, inoltrando di ritenere anche in tale 
dtffanza, e in contatto dell'aria la direzio* 
ne del moto, che l'arteria gli ha comuni- 
cato . 

XXTT T. 
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xxiit. 

Ma quello fatto, e 1' arteria di un Bue, o 
di un grotto Vitello che legata a' due eflre- 
mi aderente all' animale , o recisa , seguita 
tal volta a battere; non provano che la causa 
della pulsazione ilia più nel sangue , che 
nelle arterie , c nel cuore . I vafi arteriali 
delle JUne, e delle Salamandre oflèrvati 
col microscopio non pulsano , eccettuata l'aor- 
ta, quantunque il sangue venga a spinte, e 
ritenga nello scorrere la direzione del moto 
ricevuto dal cuore> -'. - . - 
, XXIV. 

Né perciò deve diri!, che il pulsare 
dell'aorta dipenda immediatamente dati' alie- 
ne del cuore. Seguita, bene speflb l'aorta 
degli animali a sangue freddo a battere per 
qualche tempo, finito ogni moto nel cuore , 
e prosegue alcuna rara volta per molti mi- 
nuti secondi anche in quelli, che sono a san- 
gue caldo . XXV. 



/ 
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XXV. 

Anzi il bulbo dell'aorta nelle Rane, e 
rollo Salamandre non coffa di battere col 
rollar voto di sangue; e di più conserva il 
doppio moto di filìole , e di diaftole reciso 
dal cuore, e fino (laccato dal corpo iute- 
bramente . E quelli fenomeni negli animali 
ileflì di calda tempera sebbene fiano Tariffi- 
mi ; puro anche in elfi lungamente ouervan- 
do in qualche caso. 11 vedono (*) .. 
XXVI. 

Nè la pulsazione è propria alle sola 
arterie . Anche le vene dei viventi, il cuo- 
re dei quali è di un semplice o doppio seno* 
arterioso e venoso , pulsano in quo' luoghi, 
ove 



(*) Produrli nell'opera le odirviaioni da me fat- 
te in vai) animili, dalle quali ha dedotta il preferite 
riluttilo, ed i feguemi . La narrativa delle ciicofljh. 
5<,ln cui fper ime mando ho incontriti [ili fenomeni, è 1 - 
itoppo lunga per aver luogo in qaell' opnfcolo > 
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ove la loro fabbrica fi accoda a quella del- 
le arterie , o la loro fituazione le obbliga 
a partecipare in qualche modo dei moli 
delle parti , colle quali sono continue . 
XXVII. 

La pulsazione è poi nelle arterie un 
moto proprio di contrazione, e di dilatazio- 
ne , che non dipende effenzialmente dal 
cuore . 

XXVIII. 

La causa di queflo alterno movimento 
è aderente al tessuto dell'arteria; e il san- 
gue, che urta lateralmente le sue pareti, 
mentre dentro vi corre, è il mezzo, che l' 
obbliga ad agire . . 

XXIX. 

L' irritabilità sembra la vera sorgente 
di quctlo doppio moto delle arterie, quan- 
tunque poco o nulla fi maniferti alle con- 
suete prove, che determinano ad operare le 
altre 



altre parti muscolari , e svanisci col termi- 
nare della vita, o poco dopo la morto 
dell'animale. 

XXX. 

In fatti il sangue preso caldo dalle ar- 
terie del vivo, e spinto mercè di uno schiz- 
zatojo nei tronchi arteriofi ancor caldi dei 
Cani , e degli Agnellini appena morti 
votati prima dal sangue , che naturalmente 
contenevano , non risvegliò mai il polso. Co- 
sì, nel ripetere , e variare in molte guise 
la celebre sperienza del COWPER, l'acqua 
tiepida , e il sangue caldo , e altri Addi in- 
cettati nella crurale dei cani di fresco fìrozzati, 
o morti già da qualche ora, che obbligarono 
a palpitare tutti i muscoli , ai quali queft* 
arteria lì dirama, con valsero a produrre 
in effa veruna pulsazione. 

C RI* 
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RISULTATI 



DELLA SECONDA DISSERTAZIONE 
Sui vasi sanguigni dett Animale mono. 



J-Jc arterie più notabili dell* Uomo nella 
maggior parte de* Cadaveri aperti molte ore 
dopo la morte, non sono vote di sangue. 

_ - . . .a. - 

Ne contengono bene spello anche quelle 
dì minor genere. 
- . . - . ■ IIL 

E 1 maggiore comunemente ìa quantità 
dui sangue nello vene del morto , perchè 
effe oltre il proprio, hanno in buona parta 
quello delle Arterie. 




IV. 
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IV. 

Li .contrattilità delle arterie, cjie sus- 
lille molto tempo dopo la morte , promove 
evidentemente il saligne arterioso nelle ve- 
ne; poiché fatto scorrere il sangue ancor 
caldo nel!' aorta discendente di alcuni Cani 
ammazzati qualche ora prima , dopo averla 

e quindi chiuso il tronco arterioso pieno 
nel luogo della infezione , nel termine -di 
dodect ore. il. tronco non conteneva più san- 
gue , le diramazioni ne racchindevan ben 
poco ; e al contrario ne erano oltre modo 
diftese , e inturgidite le vene . 

■ ■ -V. - - - • 
Quelle vene ricevono il sangue delle 
arterie, e lo ritengono, perche sono prive 
nella maggior parte di quefìa natura con- 
trattile , e generalmente sorto impotenti a 
trasmetterlo al cuore , che ceffate avendo 

c a di 
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di moverli , refille col proprio peso al 
sangue , o può riceverne ben poco . 
VI. 

Né dui trovarli nei Cadaveri umani 
molte ore dopo la morte le arterie con po- 
co sangue, c le vene nella loro naturai 
difleniìcme, o diminuite di diametro; può 
inferirli , che nell' Uomo vivo , e sano la 
la quantità dell' umore sanguigno circolante 
non baffi a riempire tutti i lumi dei vali 
arteriofi , e venofi . 

VII. 

Ceflà 1' apparente sproporzione fra la 
quantità del sangue nel morto , e la capa- 
cità attuale delle arterie, e delle vene, qua- 
lora lì offervi , che nei Cadaveri umani po- 
lli a giacere supini , il sangue per la pro- 
pria gravità il raccoglie nelle parti pofte- 
riori in copia maggiore del naturale . 



Vili. 



Vili. 

Certa inoltre , quando fi abbia riguar- 
do alla notabile quantità del fioro , che fi- 
nita la vita separandoli dal refto dell san- 
gue, sorte dalle eftremhà dei vali, e, non 
potendo eflère all'orbito , fi addensa sulla su- 
perficie delle viscere , e fi depone . nelle 
varie cavità del corpo. 

IX. 

In fine vien tolta I* accennata spropor- 
zione calcolando il trasudamento della par- 
te acquosa del sangue attraverso allo tuni- 
che delle arterie, e delle vene. 

X. t • ^ 

Quefte vene , e quelle arterie legale 
piene a 1 due eltremì nei Vitelli , e in se- 
guito fiaccate dall' animale vivo , e pesate 
ancor calde tanto espofte alla comune tem- 
peratura dell'aria, quanto fitte pallate dal- 
lo flato di calore naturale a quello dì su- 
bito 



bìto , c grande raffreddamento , usando del 
ghiaccio , diminuiscono scniìbilmcnte di pe- 
so nello spazio dì poche ore , e fi trovano 
anche iH'efteniD ùmide di fiero . E quello 
fiero medefimo non sorte già dalle eftrc- 
mità recise ; ma trapela dalle tuniche dei 

XI. 

E per quanto è poi lecito di flafeilire 
dopo molti: spcrienie intorno a qutfia dimi- 
««ubnc,. sembra vero, che nel termine di 
■sette me nel primo taso il peso della Ca- 
rotide diminuisco di un poco meno di sul 
totale primitivo, C quello della Ju^hrc dt 
A ; e nel secondo 1' arteria iceraa nel peso 
■di , e la vena di . 

XII. 

Negli animali eftinti per lo fleffo ge- 
nere di morte, fi trovano con frequenza k 
arterie ancor piene , se appena seguita la 
morte 
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morte Ti offervi«o;-e- all' incontro con poco 
sangue, e in parte vote, se dopo alcune ore 
fiano aperte . 

XIII. 

Nei piccioli Coniglj , c nei Piccioni 
periti per il colpo Elettrico di una batteria , 
il cuore, 1' arterie di qualunque diametro, e 
le vene esaminate subito, ( ciò che li è 
fatto sempre nel corso delle sperienze ) ap- 
paino tutte piene di sangue . E parimente 
sono tutti dirteli dall'umore, sanguigno i va- 
fi anche più minuti- delle Salamandre tolte 
di vita col medefimo. colpo , 

xiv. : . , ; 

Così i vali arteriali, e venofi col cuo- 
re erano ben forniti di sangue net Gatti,. 
Coniglj, Piccioni, Salamandre, e Rana 
. morte in una Mofeta di Zolfo. l. _ 

iv. 

Nè generalmente è diverso lo flato 
' - delle 



delle arterie, e dello vene nei suddetti ani- 
mali ammaliati colie arie Mefitiche. 
XVI. 

Contenevano pure del sangue le arterie 
nei piccioli Coniglj, e nelle Salamandre, 
che nel termine di una mezz ora circa mo- 
rirono per ecceflivo freddo fatto artificial- 
mente, il quale aveva obbligato il mercu- 
rio nel Termometro di Reaumur a discende- 
re dai 9. gradi sopra il punto della 
congelatone fino ai ^. sotto di eflà . 
XVII. 

Nei groffi Colombi soffocati da calore 
ben grande , e immediatamente aperti , cias- 
chedun vaso conteneva una discreta copia dì 
sangne; sebbene per lo più fi foffe 'rac- 
colto in iftraordinario modo in una, o nctt* 
altra delle viscere . 



XVIII. 
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XVIII. 

Le arterie erano piene di sangue in 
alcuni Piccioni morti nel voto Boi Ica no. 
XIX. 

II sangue nei Coniglj di poca età , e 
nei Piccioni lasciati morire d' inedia , di' 
eraiì nella maggior parte addensato, riem- 
piva perfettamente i diametri interni delle 
arterie più notabili , c delle vene , e i se- 
ni del cuore (*; . 

XX. 

In alcuni Agnelli , che morirono leti- 
D „. 

(*) Per ora accenno follante- lo fiato dei vali ar- 
KrloG, e venofì dopo la mone degli animali in varie 
golfi editili j «(Tendo qneilo il principio oggetto, che 
mi fono propollo nelle mie ,iceiche. Ciò non pertuu 
io depriverò .nell' opera i frr.on.eW da me oflcrvatl e 
prima , e dopo la reorte ; ] qoali fpargeranno forte 
qualche lume Tulle prtlliire cagioni di alcuni generi 
di mone ancori oiiure, e non abbaflania dalla Spe. 
rletm, e dalla Offemalone flabilite. 
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t aulente pel Veleno della Vipera t da cui 
erano -itati morii , il ventricolo deliro del 
cuore era pieniffimo di sangue , il finìftro 
quali voto ; f aorta ascendente , c le caro- 
tidi n' «rao piene; e ne contenevi in fine, 
oltre la vene affai turgide, 1* aorta discen- 
denti; colle sue principali diramazioni . Il 
sangue poi eri atra in ambidue i iiltemi 
arterioso , e venoso . 

XXI. 

Altri Agnelli morti r.etlo spa?Ìo di 
po;hi m-ntlti per avere inghiottita ua* ab- 
bondante d..w di Mercurio sublimato corro- 
do presentarono tutte le arterie, eie ve- 
ne unitamente al cuore piene di sangue 
ancor fluido , e vivo, 

XXIL 

Erano parimente! tronchi arterioli con 
tutto le loro diramazioni con molto sangue 
in altri Agnelli , che I' Oppio dato loro in 
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sì ■[[.; iì za aveva uccilì nel termine dì tre 
giorni , 

XXIII. 

Ln irtene, e le *ene rimangono (Me- 
se interamente dall' umore sanguigno ' nelle 
Pecore, e nei Coniglj tolti di \ita col ta- 
glio trasverso della midolla spinale , o con 
mortali ferite al cervello. 

xxiy. 

Nei Cani affogali ncll* acqua , e rcal- 

ogni genere sono del tutto pieni di sangue. 

In eguale flato fi trovano le orecchiet- 
te , e i ventricoli del cuore , le arterie, e 
le vene di qualfivoglia diametro nei Cani , 
nelle Pecore , negli Uccelli , e in altri ani- 
mali lltozzati. 

XXVI. 

Nò fi scorge veruna differenza nello 
Da fìa- 
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flato dei vali per la diversi maniera, con 
cui lì faccia la firowitura. Sia subita, len- 
ta, o fatta a intervalli , il sangue or fluido, 
ora coagulalo compie perfettamente il loro 
diametro . 

XXVII. 

All' incontro negli animali della ffes^ 
sa specie , che periscono per una frollatu- 
ra lenta, o subita, so i vali lì sottoponga- 
no all' esame molte ore dopo la morie, le 
arterie moflrano in parte pochiffimo sangue , 
e in parte anche son vote . 

xxvm. 

Nello Salamandre , nelle quali eftratto 
il mesenterio dall' addome , c spiegato sul 
porta oggetto, fiali precedentemente esaminata 
te circolazione col microscopio comporto ; se- 
guito Tarrefìo universale del circolo, (per- 
chè ii cuore ceffi naturalmente di muoverli, 
o perchè fi tolga all' animale in pochi mi- 
nuti 
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liuti la viti coli' esporlo all' azione di una 
Mofetta fatta collo Zolfo) i vafi arteriofi, 
e vcnofi reiìano tutti pieni di sangue. 
XXIX. 

Non rimane allora nelle arterie , e nelle 
vene fra la colonna sanguigna, e le pareti 
del vaso il più picciolo intervallo; il sangue 
riempie interamente lo spazio. E io Hello 
fi vede nei vali del Pulcino offervati a 
luce riflessa nei primi giorni della incuba- 
zione, quando in elfi Cali circolo del tutto 
ce flato . 

XXX. 

Se talvolta nella circolazione languente, 
o finita negli animali di fredda tempera il 
vaso ia qualche parte rimane con poco 
sangue, o privo del tutto; il voto apparisce 
evidentemente $ i globetli sparfi qua e là 
sono patenti 5 e non lì scorge umore di 
torte veruna , che supplisca al difetto del 
sangue.. XXXI. 



K 3° > 



XXXI. 

Egli è pur certo, che i vai! sanguigni 
fiaccati dall' animale ancor vivo, o morto, 
sempre fi raccorciano notabilmente, 
XXXII. 

. Le Carotidi, e le Iugulari legate piene 
»' duo eftremi nei Vitelli , che poi morirono 
scannati , e recise dall' animale dopo di 
eflète divenute fredde , il raccorciarono, le 
prime ì ; e le seconde quali J. 

XXXIII. 

Il raccorciamo nro degli fteflt vafi flac-, 
caci dal vivo , subito dopo le legature , al- 
lorché furono freddi , fu in ciò diverso , 
che le arterie fi raccorciarono poco meno dì 
' , e le vene solo di } , 
XXXI Vi 

Ne e meno inlìgne il rellringimento, o 
la diminuzione di diametro nei vali di am- 
hìdue i fillomi dopo la morto degli animali, 
Non 
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Non solo diminuiscono gli uni, e gli altri 
moltiflimo nei Buoi, nei Vitelli, nelle Peco- 
re, nei Coniglj, e in tutte le beflie, quan- 
do rauojono scannate per le arterie , e per le 
Vene ; ma in parecchi generi di morte , e 
mi certo spazio di tempo anche quando rc- 
flano pieni di sangue. 

XXXV. 

Nelle Pecore, nello quali aperto Pad- 
prima di ammazzarle il diametro efìerro 
dell' Aorta discendente, e della Cava , che 
ascende , sempre nello 11 e fio luogo; lì è tro- 
vato effere ìl refirìngì mento , subito dopo 
la morte, nella seguente proporzione. Nelle 
Pecore flrozzate fu nclP arteria da 8. a 3. , 
e nella vena da 33. a 26. Nelle ammazzate 
col taglio della midolla spinale nello flcflò 
vaso arterioso da 16. a 9. , nel venoso da 
■ S. a 14. In fine nelle scannate da 17. a 
8- 
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8. nell'Aorta, e da il. a 9. nella Cava. 
XXXVI. 

Per ultimo tutte le volte , che è inti- 
gno la diminuzione di diametro nelle arterie, 
mutano effe la loro figura in modo , che , 
eccettuando i maggiori tronchi degli animali 
più grandi, robufti e vecchi, di cilindri- 
che diventai! piane fino a chiudere del tut- 
to in qualche caso il naturale lor lume. 
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RISULTATI 

DELLA TERZA DISSERTAZIONE 

Sul Sangue. 



L 

Il sangue arterioso non differisce eflen- 
lialincute dal venoso negli animali di fred- 
da, o calda tempera. 

n. 

La figura dei globettì sanguigni è I* 
medeiìma nelle arterie , e nelle vene ; e 
quella figura apparisce sferica, o quali sfe- 
rica negli animali a sangue freddo, e cal- 
do , quando V oùervazione li faccia a luce 
riflefla, e sema veruna ottica illuiìone. 

E III. 
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in. 

Il sangue arterioso non differisce nel 
colore di quello delle vene ofTervato den- 
tro dei vali dell" animale vivo, o languente, 
o morto. Nelle arterie e nelle vene di 
uguale diametro delle Salamandre , e del 
Pulcino il sangue appare tinto di un colore 
di porpora ugualmente carico e vivo, o elio 
fi muova con somma velocità , o scorra 
lentamente, o il arredi tanto per qualche 
accidentale oftacolo, che per la morte dell' 
animale , o pdfi in fine dallo flato di flui- 
dità a quello di coagulo . 

IV. 

Il colore dell'uno, e dell'altro san- 
gue fi oscura ugualmente nel voto Boileano, 
fia eh' eflb discenda dall' animile" vivo nel 
voto, fia che fi privi dell' aria dopo averlo 
preso dall'arteria, o dalla vena nella co- 
mune atmosfera; e ritorna al pari a porpa- 
«g- 
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reggiare. in ragione, che vien resa l'aria al- 
la macchina, o rimane esporlo al libero con- 
tatto dell' aria ertemi. 

V. 

Cavando sangue interpolatamente dalla 
Carotide di un Vitello, il sangue cambia 
per lo più dì colme . Ora fi vede tinto, 
di viviffima porpora , ora di un rollo più 
carico, ed ora nericcio. Lo fteflb fi olfcr- 
va alcune volte nelf eftrarre il sangue dalle 
vene. Finalmente varia con frequenza il 
colore del' sangue nello Delfo animale ca- 
vato di divertì vali arterioli , e venofi . 

- Quindi sembra non poterli flabilire in 
riguardo al colore alcuna coflame diiferen- 
za nel sangue delle arterie , e delle vene ; 
anzi è sempre il medelìmo , quando tutte le 
circoftanie Jìano pari - La diversa velocità , 
con- cui esce il sangue ' dal vali, il diverso 
E 2 dia- 
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diametro del vaso , da cui sorte , 1' aper- 
tura più o meno angufìa , dilla quale è 
coflrctto di uscire , la maggiore o minore 
robuffezza dell'animale, la varietà dei cibi, 
di cui viene nutrito, la copia, o la scarsez- 
za del nutrimento , 1' inedia , e altre molte 
-co udizioni producono generalmente le ac- 
cidentali differenze, che spellò fi oflervano 
nel colore del sangue cavato dalle arterie, 
« dalle vene . 

VII. 

II sangue dell'arteria non differisce nel 
calore da quello delle vene. Fatto scende- 
re il sangue dalle Carotidi , e dalle Iugu- 
lari dì uno fteilò Vitello, quando contem- 
poraneamente, quando in tempi divori! in 
due vetri della lìeffà capacità , nei quali era- 
no collocati due Termometri del tutto limi- 
li , ed ugualmente senfibili; sempre ascese 
il mercurio allo fleflò grado in ambidue i 
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vetri. Lo fieno fi è offcrvato usando un so- 
lo vetro, e il mcdefi ino Termometro nel fa- 
re il confronto. 

Vili. 

Non evvi tra la specifica gravità dell* 
uno, e dell'altro sangue un senfibilc diva- 
rio. Ho (atto più volte il paragone nei Vi- 
telli tra il sangue della Carotide , e quello 
della Jugulare, empiendo or dell* uno, or 
dell'altro un vetro, che poteva contenere due 
pollici cubici d' acqua , senza mai trovare 
nel peso una senfibilc differenza. 

IX, 

Uguale è parimente nel sangue di am- 
bidue i fittemi arterioso c venoso la pron- 
tezza a coagularli ; contemporanea ed eguale 
la separazione del fiero; e firoile la denfi- 
tà delle parti. 



X. 
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X. 

Il caagulo segue al pari nel sangue di 
ambitine i fittemi in molte circoftanze per- 
fettamente uguali. Ho raccolto più o meno 
sangue or arteriosa , ora venoso in vesciche 
vote d' aria dai Vitelli vìvi senza alcuna 
mescolanza di aria, e l'ho lasciato espo- 
rto all' azione della comune atmosfera senza 
aprico le vesciche.; altra volte ho mantenu- 
to lo fieno sangue preso dall'animale vivo 
nello fteflò modo sott'acqua riscaldata a 31. 
o 35. gradi del T- E- -per un. maggiore, o 
minore spazio di tempo ; e per ultimo ho 
fatto scendere il sangue dai vafi dei Vitel- 
li senza comunicazione d' aria nel voto - Iu. 
tutti quefìi cali nel coagularli il sangue non 
fi è scoperta fra il venoso, e V arterioso al- 
cuna collante differenza . -i 

XI. 



H 39 > 



ZL 

Nel raffreddarli il sangue delle arrerie 
e delle vene, e nel coagular!! , diminuisce 
pochiflìmo di volume in termine di sene 
ore; e anche seguita la totale separazione del 
fiero: e quella diminuzione è perfettamente 
uguale nel venoso, e nell'arterioso. 
XII. 

li sangue espofto all' azione della co- 
la pèrdita, eh' eflb soffre, pel contatto dell' 
aria di alcune sue parti , che mani fella men- 
te svaporano. II sangue, che preso dalle 
Carotide di un Vitello seni aria in una ve- 
scica vota a prova (*), pesava prima di apri- 



.(*) Per avere 11 fangue dall' animale yito Tema 
alcuna aefeolanu di aria , lo Irgava ora vefcita 
vota a prova ad un tubo di ferro lungo quali due 
pollici, e largo internamente una linea c n-.izzo ; ■ 
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re la vescica nove oncie e quattro grani, 
dopo eflere flato pcT sette ore espofto aila 



fatta uni legnali al di fono del lubo lo riempivi di 
mercurio. Ciò (ino inum.au nelli carotide del Vi- 
telli il cannello, e dopo averlo legato, collo feiorre 
r inferiore legitun , lafclavi fccndete il mercurio 
nella vellica col fangue. In tal guifa raccoglieva 
tenia mefcolania di aria tutta quelli quantità di fin. 
Bue , di col aveva bifogno nelle iperieme , e col 
fire al di fono del tubo la legatura era ficuro d' in., 
pedire ogni accerto all' aria nella vefeica . Che poi 
nel fangue per tal modo rinchiufij nelle veficht non 
vi forte aria.me ne fono artleurato col pnire le mede- 
fime piene di fangue folto la macchini Pneumatica, 
col ferirle fon' acqua fllllati , lungamente bollita, e 
calia più del fangue, e in altre guife. Per lo più 
non ho trovato la minima bolla d'aria; quantunque 
il fangue foffe ancor fluido; e in quei caO, nel quali 
fi feopri , ertervene qualche poco , non fu mai 
di pia di .Ìj circa della intera malFa del («tigne. 
Forre era l' irii aderente alle pieghe delle vefeiche, 
e alle pareti del tubo . 
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comune atmosfera in modo, che presentarti: 
un' ampia superficie , fi trovò cresciuto ven- 
tisci granì sopra il suo peso primitivo, 
XIII. 

Lo delio sangue ricevuto dall'animale vi- 
vo in un poco d' acqua precedentemente bolli- 
ta, ed esporto all'aria di un vaso rivolto colla 
bocca nelT acqua , in alcune ore diminuisce 
notabilmente quell'aria, lì vizia , c fi anne- 
risce con poco coagulo . 

XIV. 

Non fi olTcrva tra il sangue arterioso, 
e venoso , che scende dall' animale vivo 
nel voto un cflcnzialc divario. Tanto 1' 
uno, quanto l'altro, Sì gonfia, spumeggia, 
e mentre fluisce, abbatta il mercurio noli' 
indice al medelìmo grado ; se non che nel 
venoso, quando scorre interpolatamente, 
o con poca velocità, la spuma è più bas- 
sa , di un rotto più carico ; c il mcrcu- 
F ciò 
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rio discende qualche linea di meno , nè 
rìsale ugualmente all' arterioso col cedue di 
bollire , e col raffreddarli (*). 

XV. 



(*) Alla Carotide di un Vitello vlgorofo fi ap- 
plicò un tubo di metallo lungo quattro piedi, e lar- 
go internamente quali due linee, di cui era armatauni 
campana della Macchina Pneumatica alia più di un 
piede, e larga fisi pollici . Efl rana l'aria dal recipiente 
e tubo comunicante, fi hfciò libero ilcorfa al fangt-e, 
che immediatamente difecfc pel rubo In un vaio ci- 
lindrico rtncbjqfb nel volo . 11 fangue venne Tulle 

alcun rlTchio , o fpnuio, e fenza friggere (forfè pel 
freddo del tubo, da cui doveva partire), che al toc- 
care il fondo dei ufo fi conveniva in fpnma. io 
feguiio, il gena divenuto più fone. il fangne fi gori. 
fji, e fpjmo maggior minte : fpruaaÒ lai volta - tn-.yi 
li campana di un vapore twbuhfo; ch^ dlppot fi .ac- 
colfe In gocce aitaccaie alle pareli del ve.ro -, fticbi 
volta la chlate della campana i' .mpedl A l'angue p 
nltctioft <-. .' ■ Mi voto , c fi tolte la corono!. 
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■ ■ XV. 
Perchè il sangue scendendo nel voto 
spruzzi , e frigga , conviene , che il voto 
fia grande, eh' ei sorta dall' animale , e quindi 
F 1 «ri- 



cali one coi tubo. Il fangue rimzic coperto di alti 
fpnma In Torma di piramide porporini e viva, qua»' 
lunque il fangue fofle di un colore rollo all'ai ofeu- 
10; I) mercurio nell' Indice fi abballò, memre fluiva 
il fangue, di lin. e rei temine di dieci minuti 
tifali due linee . Quindi data l' aria alla campana la 
fpuma, che gii erafi molto diminuita, lì abbafso, e 
fvani Interim ente ; il fangue erafi coagulalo, e aveva 
anzi fura qualche riparazione di fiero . Tutta li 
nana, ch'era calda ancora 14. gradi, peso tredici 

Il fangne. venofo fatto feendere dalla Iugulare di 
un Vitello al medefimo modo prcìtntò gli fleffi feno- 
meni , folo che la (puma fu meno alta, e il mercurio 
discole una linea di meno, mentre fluiva il fangue; 
forfè in grazia della minore velocità , con cui fceii. 
deva, e del fucccflìvo più follecito raffreddamento . 
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entri nella campana con piena velocità , onde 
perdi pochiflìmo del suo naturale calore nel 
panare pel tubo. 

XVI. 

Anche in un voto men grande spruzza il 
sangue J, fischia , e frigge , allorché scende 
mirto a qualche poco di aria , che a bella 
polla , o accidentalmente paflì dall' eftcrno 
pel tubo nel recipiente ; nel qual caso il gon- 
fiamento , la spuma , e la piramide parimen- 
te fi oflervauo, rifatto il voto. 

XVII. 

L'acqua lungamente bollita, e riscal- 
data fino ai gradi 32. 35. , e anche più 
nello scendere dall' dito della campana nel 
voto presenta fenomeni uguali a quelli del 
sangue ; la piramide riesce al pari splen- 
dente , e alta unendo all' acqua un poco 
di sapone , o di sangue , o quallìvoglia al- 
tra softanza , che dia alle particelle ac- 
quose 
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q.iose qualche viscidità ; spruzza nel ve- 
nire , fi gonfia , e abballa il mercurio nell' 
indice, fin tanto ch'entra nella macchina e 
bolle-: finito il bollimento ritorna a salire 
il mercurio, e fi compone quali alla pri- 
miera sua altezza , 

XVIII. 

Anche fatto il voto dopo di avere 
meflà l'acqua calda sotto il recipiente , suc- 
cede lo 11 elio collante abbaiamento del 
mercurio per tutto il tempo , eh' efl'a fi 
gonfia, gorgoglia , e bolle con impeto. Ho 
ripetuto più volte I esperimento adope- 
rando dell' acqua riscaldata ai 33. 35. e 
40. gradi , ed bo sempre vitto abballarli 
il mercurio alcune lince, più, o meno, in 
ragione della diversa quantità , e vario ca- 
lore dell' acqua , che bolliva , e del voto 
corrispondente ; e ho villo pure risalire il 
mercurio immediatamente finita l'ebollizione. 

XIX. 
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XIX. 

II sangue fatto scendere dalla Carotide , 
o dalla Iugulare dei gro0ì Vitelli mediante 
un tubo di metallo lungo più di tre brac- 
cia in un gozzo di Pollo d'India galleggian- 
te nell' acqua calda a' gradi 30. circa , e 
chiuso nella vescica pieniflìma con due le- 
gature dopo avere spremuta dal collo non 
aderente al tubo ora un' ottava , ora una 
seda , o quarta parte del sangue , moflra 
generalmente i seguenti fenomeni: nell'en- 
trare nella vescica , e riempirla , produce 
un ondeggiamento , e una specie di sub- 
sulto; il quale è più manifefto , e frequen- 
te te il sangue discenda da un groiTo bue, 
o scusando più tubi di metallo auìcme uni- 

ne dell'aria rinchiusa nel tubo colla cflcr- 
na : la vescica floscia , e «incidènte per il 
sangue spremuto, mantenuta sempre nell'ac- 
qua 
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qua calda in termine di una mezz' ora , o 
poco più lì gonfia , e fi tende tutta in for- 
ma di un graffo tumore renitente : quello 
tumore diminuisce di mole paffata un ora 
e più, o scemato il primiero calore dell' 
acqua : nell' interno la Vescica è rico- 
perta di graffe goccie di fiero : il coa- 
gulo fi sente, cacciatovi un dito dentro, tut- 
to teso ed elallico , e diviso in quel luogo 
appare in qualche parte inegualmente bu- 
cherato ; quantunque di fuori fia liscio, e 
ritenga la forma della vescica . 

XX. 

AH' incontro le vesciche riempite in 
diversa proporzione di sangue preso dai Vi- 
telli senz'aria , e lasciate , come sopra , più o me- 
no vacue , mantenute lungamente sott'acqua 
calda , non fi gonfiano , nè presentano i 
sopraccennati fenomeni. Anzi per quanto le 
vesciche fi flrìngauo fra due dita , ove sono 
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vaglie, mentre il sangue è tuttavia fluido, 
non apparisce alcuna bolla di aria sviluppa- 
ta dal sangue . 

XXI. 

Da quelle vesciche con sangue ancor 
caldo e fluido, tagliandole sott'acqua bollita 
e affai calda, non isfugg^: alcuna bolla di 
aria* e lo fteflo accade cavando sangue sot- 
to 1' acqua medefima dalle arterie , e dalle 
vene dei Vitelli. : ' . 

XXII. 

Folio nella macchina Pneumatica il ean- 
gue delle arterie e delle vene preso senz'aria 
dall' animale vivo , e rinchiuso nelle vesci- 
che in modo, che quefte reflino vacue per 
una metà , o per due terzi del loro diametro; 
cavando l'aria dalla campana , quand' è ancor 
caldo e fluido , diftende moltiflimo le vesci- 
che , e le tiene gonfie , e difteso , Snchè fi 
raffreddi, o fi renda l'aria alla campana, 
XXIII. 
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XXIII. 

Ferite le tnedefime vesciche nell' at- 
to dell' ebollizione, e maggiore gonfiamen- 
to, il sangue esce con molta spuma , che 
s' innalza , copre il recipiente di un vapo- 
re nebuloso , e abbatta il mercurio nel Ba- 
tometro ; il quale celiato il bollore a poco 
a poco torna di nuovo ad ascendere. 
XXIV. 

La fluidità del sangue non sembra per 
se sola la vera e principale causa dell' ab- 
baiamento del mercurio nel voto ; almeno 
se ciò può infeiiriì - dalla seguente spcrien- 
za . Cavai sangue dalla carotide di un Vi- 
tello in una vescica senz' aria , che ne fu 
tollo piena; e, depo averla legata, limili 
un altro laccio sopra il sangue medesimo ,- 
perchè non rimaneflè in cfla alcuno spazio vo- 
to: in quello flato, ed avendo gii il san- 
gue perduto notabilmente del suo calore , 
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la polì sotto li campana, e fatto il voto 
la ferii con una lancetta. Sorti subito il 
sangue con poca spuma dalli ferita ; e al- 
lungato il taglio spumò un poco più . In 
tanto trascorse dalla vescica , allagando il 
piano dulia macchina , tutta quelli quin- 
tili di sangue , eh 1 cri ancor fluidi ; la 
quile poteva edere li terza parte dell in- 
teri mafia gii coigulati ; eppure il mercu- 
rio nell' Ìndice in tutto quello tempo non 
fi commoiTc, c non discese nemmeno una 
mezzi linea . 

XXV. 

Né pare , che dal sangue mantenuto 
lungamente al proprio grado di calore , e 
anche accresciuto fino a quello dell'acqui 
bollente fi sviluppi alcuni sorte di aria. Ho 
rneflo più volte delle vesciche pienifiìme di 
sangue, in peso di due libbre circa, avuto 
dalle Carotidi dei Vitelli senz' ari* sotto 
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molt' acqua precedentemente bollita , e ri- 
scaldata al 30. grado di R. , ed ho fatto 
passare i tubi annefli a ciascheduna vesci- 
ca , con cui fi era cavato sangue , nel 
collo di hoccie piece di acqua lungamente 
bollita, or fredda, ed ora calda. Il san- 
gue ascese bene spedò in maggiore o mino- 
re copia nella boccia ancora fluido, e vi- 
vo senza dare alcun' aria (*)• Cosi non il 
Gì os- 



(») Stai* iìit alcun' urli , quando per aria del 
lingue- non fi debbano conlìderare alcune nniflime bol- 
licine. Salii a quelle, che sfuggono dall'olio nel vo- 
lo, eh: Tulle prime fi Vedevano per lo più fpa* qua 
e là alle pareli delle boccie, t che finita l'eiperienu 
fi univano In una fol bolla.il volume della quale non 
equivaleva li , 0 ' 0 o del bugne contenuto nella vcfci- 
ca . A me sembra queil' aria quella , che fuol efTere 
aderente al verro , e accantonata nelle pieghe della 
vefclca. Ad ogni nlodo at lafcio 11 gìudiilo ad alni 
più 
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ofiervò svilupparli alcun fluido elaftico ac- 
crescendo succedi va mente il calore dell' ac- 
qua , in cui era immersa la vescica , e por- 
tandolo fino a' gr. 80. 

XXVI. 

Ninna bolla parimente fi raccoglie nelle 
vesciche piene per metà di sangue arterioso 
preso dai Vitelli senz'aria, e accollate al 
fuoco, tanto rimanendo fluido il sangue , 
guanto coagulandoli . 

XXVII. 

Sul sangue disceso senza spuma dalle 
arterie deì Vitelli mediante un cannello in 
picciolo matraccio di vetro , e avvicinato 
subito al fuoco, dopo avere senza perdita di 



pii di me veristi In quello genite di ricerche,! qua- 
li ripetendo 1' efpctienja con una maggiore quinti^ 
di sangue potranno sfficurjrli, te ili quella arii co- 
mune, o di qual" altra fpecie . 
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tempo legata al matraccio una vescica vota 
di aria, fi sono fatte Io seguenti offcrvaiioni : 
al primo cominciare a bollire del sangue in 
gran parte già coagulato, il matraccio bal- 
za con forza tra le mani ; il sangue col 
bollire ascende nella vescica , e allonta- 
nato un poco dal fuoco discende nuova- 
mente ; metto poco sangue nel matraccio 
in modo, che bollendo non entri nella ve- 
scica, e legata quciìa poco sopra del vetro, 

ila al di sotto della legatura spinta in den- 
tro ; l 1 aria rinchiusa al di sopra , col scior-, 
re la legatura, entra rapidamente nel ma- 
traccio, e la vescica teda vota come prima. 
Ciò che prova , che T aria pattata nella 
vescica è quella fletta contenuta prima nella 
parte superiore del matraccio non occupata 
dal sangue : come se ne può giudicare an- 
che 
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che ad occhio durante il gonfiamento della 
vescica . 

XXVIII. 

Se una libbra di sangue arterioso fi rac- 
colga senza spuma in uni caraffe fino alla 
radice del collo largo circa un pollice , e , 
dopo avervi adattati una vescica vota, s' im- 
merga nell' acqua caldi a' gradi 63. ; il 
sangue il mantiene fluido per alcuni minuti, e 
l'aria del collo ditarata patta in parte nella 
vescica. Continuando a riscaldar l'acqua Ano 
al grado dell'ebollizione , il sangue fi anne- 
risce , e fi coagula ; verso i 75. gradi s* 
innalza alquanto nel collo con qualche pic- 
cola spuma ; e al pieno bollore dell' ac- 
qua non bolle «fio ancora , nè sale da 
vantaggio . Levata la caraffa dall' ac-, 
qua, ed espofla al fuoco nudo, il sangue, 
quantunque già cotto, comincia a flrepitare 
per r ebollizione vifibile della parte fluida^ 
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interpola al coagulo. Allora tutta l'aria del 
collo viene cacciata nella vescica affieme ad 
una parte del coagulo - Legata subito la 
vescica sopra il collo della caraffa , e rac- 
colta 1* aria , ( il di cui volume preflb a 
poco corrisponde alla capacità di detto col- 
lo ) attraversa 1' acqua , fi trovi contenere 
una piccìolìflima poraione di aria fiflà , es- 
sendo nel rcfto aria comune alquanto vj- 

XXIX. 

Da ultimo il sangue difìillandolo fino 
a ficciià nell'apparato pneumatico non pro- 
duce che vapori condensabili, e niente d' 
aria . Proseguendo la diftillazione fino a de- 
comporlo interamente, e ridurlo in carbone 
se ne svolge dell'aria fifla , e molta infiam- 
mabile . 
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